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				5153

				RESOLUCIÓN 1130/2021, de 27 de agosto, de la Directora Gerente de la Organización Sanitaria Integrada Donostialdea, por la que se procede a la corrección de errores a la Resolución 853/2021, de 6 de julio, de la Directora Gerente de la Organización Sanitaria Integrada Donostialdea, por la que se nombra, mediante libre designación, a Dña. María Teresa Ibarguren Olalde, Encargada de Equipo de Servicios Generales (Servicio de Lavandería) en la Organización Sanitaria Integrada Donostialdea de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

				Mediante Resolución 853/2021, de 6 de julio, de la Directora Gerente de la Organización Sanitaria Integrada Donostialdea, se nombra, mediante libre, a Dña. Maria Teresa Ibarguren Olalde, Encargada de Equipo Servicios Generales (Servicio de Lavandería) en la Organización Sanitaria Integrada Donostialdea de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

				Habiéndose detectado un error en dicha Resolución, se procede a su corrección en el siguiente sentido:

				donde dice:

				(Garbitegi Zerbitzua).

				debe decir:

				(Ikuztegia).

				Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada, ante la Directora General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, en el plazo de un mes contado a partir del siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

				En San Sebastián, a 27 de agosto de 2021.

				La Directora Gerente de la OSI Donostialdea.

				PD (Resolución 53/2019, de 24 de enero).

				La Directora de Personas,

				ESTHER LITAGO SOLA.
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